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Désignation : 
Emplacement j 


H 



W. jlftkA"*- 


Colonne 

41 - 

41 » 

42 - 


43 - 

44 - 


(A) BOUKGBOHFriHftlW - 


épanoui 1 - moyon 
glabre 4 - sétoux 
cotonneux 9. 



globuleux 
velouté 6 



— aranéeux 7 


duveteux 8 ~ 


blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - 

cuivre^4 - jaune 5 » à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - 
vert jfe - autre 9, 

(d) jeunes feuilles DU I-IAU3? . 

étalées 7 - on gouttière (8 - autres 9. 

glabres 4 - s ét eus es (5 ) 1 -J veloutées 6 - aranéeuses 7 - 

duveteuses 8 - cotonneuses 9, 


blanches 0 - fauves ou rousses 1 - ■carminées 2 - 
a liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 3 - à plages 
entièrement bronzées 7 - vertes (€)- autres 9. 


bronzées 



Dans le cas où la première feuille détachée est à 
liséré carminé, la couleur do la 2° et de la 3° feuille détachées 
sera notée. 
















Désignation : 
Emplacement : 




Colonne 

45 - 

46 - 


(S) JEUNES FEUILLES Dïï BAS - 


Nervures ; glabre 4 - séteux C- velouté 6 - aranéeux 7 - 
duveteux 8 - cotonneux 9. 

Limbe ; glabre 4 - séteux (^ velouté 6 - aranéeux 7 - 
duveteux 8 « cotonneux 9* 




a limbe 
révolute 


47 - 


48 - 


__p 1 an (J - on gouttière 
é (4 - tourmenté 5. 


2 - involuté 3 ~ 


blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 -à liséré carminé 3 - 

cuivre 4 - ^aune 5 - à plages bronzées <6 - entièrement bronzé 7 
vert m - autre 9. hA ' 


à pétiole glabre 4 - sétoux A - velouté 6 - aranéeux 7 - 
duveteux 8 - cotonneux 9, 


48 - totalement 1 - sillon ^ - partiellement 3, 

(f) rameau he_rbace au voisinage de la floraison. 


49 - 


8 - 


à contour uni 7 - anguleux Ç)~ côtelé 9 . 

glabre p~ à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - 
seteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1 

entièrement 1 - partiellement 2 . 

(l) ELEUR . 

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 
morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5 , 
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Désignation : 
Emplacement : 


-a ^m«A? 

XEL Alf\{ +4 


f F ^ RAIjEÀU HERBACE AU VOISIIUGE DE LA FLORAT8Pw 


Colonne 


50 

51 

52 

52 


mérithalle 

£ LL2». coloré Q - à raies 2 - vert 3 


F-Ç.U'tLP. coloré^T- à raies 8 - vert 9, 

noeuds 

: AP.9 coloré 0 - à raies 2 - vert 3. 


^-°- ntro coloré 0 ~ à raies 8 - vert 9. 

vrille 

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 0) 
rouge foncé 

bourgeon 

: coloré 7 - vert 0 


(l) FLEUR 


morpnologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9. 
















Désignation ; 
Emplacement s 


36 - 

37 - 

33 - 


m ÀU\k *'4 

PE U ILLE ADULTE . 


colonne 

34 - 

34 - 

35 - 


petite 1 - moyenne 2 - grande (f) 


Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 


à* 


î'aco inférieure : nervures ; glabre 4 - sétoux/?) 
iranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9, 


velouté 6 - 


limbe 


glabre 4 - sétoux < 9 - velouté 6 - 

arenéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 


Linibo ; 

plan 1 - 


révolut é 

Lobes ; 

plan 1 - 


révoluté 

Surface 

: unie 1 


tourmenté 5. 

gouttière 2 - 
tourmenté 5. 


grossièrement bulléo fî)- 
plisséo au point pétiolai 


gaufrée 5 
ire 6 , 


Nervures 


Face supérieure : VQ £&° 1 — point pétiolairo rouge 
partiellement rouge ‘\5j- entièrement rouge 4. 


0 


* v y - — - — - * ■*** - r ■ * - - “ ^ts ^ ■ 

Face inférieure : verte 1 - partiollcnont rouge pl- 


entièrement rouge 4. 

Couleur : vert jaune 1 — vert franc 2 - vert foncé ni — 
vert plombé 4 - autre 5. ^ 


39 

39 

40 
40 


F5LI0L3 

long 1 - aoyon court 3. 

glabre 4 - sétoux d)- velouté 6 - sillon 7 - particllomcnt/8/- 
totalement 8. ^ 

aranceux 4 ~ duveteux 5 — cotonneux 6 — partiellement 7 - 
totalement 3. 

coloré 0- partiellement coloré 2 - autre 3. 

angle pétiolo/limbo : inférieur à 90° 1 - égal à 90 ° 2 - 

supérieur à 90 ° 3» 

angle pétiole/rameau : inférieur à 90 ° 1 - égal à 90 ° 2 - 

supérieur à 90 ° 3. z"} , 
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■JSZ- AliW*' 1 


SARHEÏ7T SR VIR RE 


Sarment 


Deere© 


: long «£?, moyen (2J. court (5). 
: grÔle ( 1 J , fort C(2>'. 
î ramifié (O, peu ramifié (fO. 


: adhérente avec lenticelles (1 ), résistante se 
détachant en lames (é2)). 


Section transversale : circulaire CO, elliptique fif2U aplatie (5), 

autre ( 4 ). 

Surface 


unie (1), anguleuse (2), striée (q) t côtelée (i), 
pruinée LO, partiellement pruinée ((2/, non pruinée (3) 
glabre ((O', à épines ou analogues (3), à poils 
massifs (4). séteux (5), velouté (6) f aranéeux (7), 
duveteux (o), cotonneux (s). 

entièrement (O, partiellement (2), sur les noeuds {j) 


Villosité 


: blanche (O, fauve ou rousse (2), grise (3). 
î aplatis (O, effacés (0), globuleux (3), saillants (4), 
Mérithalle de longueur moyenne : . <(.2,, 


i.o eu u s 


cns 


gris CO, jaune (2), beige (3) .marron clair CO, 
marron foncé ( 5 ), brun rouge tfsj), violacé (?), 
autre ( 8 ) . 


uni 


forme (0 à raies ( 2 ), à bandes C3), ou noeuds (i) 


Yeux 


Cordon pétiolaire 


plus foncé ( 0 ), de couleur gris (O, jaune (2) ; 
beige C3), marron clair (4), marron foncé CO, 
brun rouge (6), violacé ( 7 ), autre (S). 

pointus dard Q, coniques (2), arrondis ( 3)1 
marron ( QJ t brun rouge ( 2 ) f gris ( 3 ). 

étroit (0, large (2). 
saillant CO, effacé ((! 

sinueux CO, rectiligne perpendiculaire (2); ^ 

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (M-Vc 


-Ca ftvK) ^ L 

















